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FILOMENA z KANIEWSKICH ' 


BIESIADZKA 


Żona e. k. Starosty w Nisku, 


zasnęła w Panu dnia 11 Lipca 1883 roku w Szczawnicy po przyjęciu 
SS. Sakramentów. 


Pogrzeb odbył się dnia 13 Lipca b. r. w Szczawnicy. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


